MARYA z Bichterlow GŁOWACKA 


żona jubilera i obywatela m. Krakowa, 


przeżywszy lat 67, po ciężkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 9 czerwca 1903 r. 


W nieutulonym żalu pozostały maz 1 rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we czwartek dnia Il b. m. o godz. 5 
popołudniu z domu żałoby L. 9 przy ulicy Brackiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 12 czerwca b. r. o godzinie 8 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


